偏正書 


スチーム式加湿器保話書 持込修理 


取扱説明書、本体表示などのま意書きに従った使用状態で保証期間巧に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を 
ご持参のラえ、お買い上げの販売店にお申しつけ < ださい。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 
料などの実費を申し受けます。 


型名 


EE - RA 3 曰/ EE-RA 曰0 

• 

お 

客 

様 

お名前 


巧 

ご住所〒 


参お買い上げ日 

年月日 

保証期間 

お買い上げ曰よ D 

本体1年 

♦販売店名•住所 

巧 


参印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認 <ださい。 


1 . ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけでさない場合は、弊社のお客様ご相談窓□にお申しつけください。 

2. 保証期間内でわ次の場合には有料修理にな D ます。 

(イ）使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。 

(□) お買い上げ懐の輸送•移動•落下などによる故障および損傷。 

(八)火災、地震、水害、落愚その他の天災地変、および公害、塩害、ガス書(硫化ガスなど）、異常電圧、指定がの使用電源履 
圧、周波数）などによる故障および損傷。 

(二）一般家庭用政が（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷。 

(ホ）本書のご提术びない場含。 

(へ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場含。 

(卜）消耗部品の交換。 

3. 本書は曰本国内においてのみち効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

4. 本書は盗難•火災などの不可抗力がで紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。 


♦お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間內のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた 
だく場合びございまずので、ご了承ください。 

♦この保証書は、本書に明示した期間•条件のをとにおいて無料修理をお約束するちのです。従ってこの保証書によって保証書 
を発行しているち（保証責任ち）、およびそれ!;(がの事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するちのではありません 
ので、保証期間経過懐の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓□にお問い合 
わせください。 

まの7ホ-ピン巧式舍社 

〒日3日-8日11大阪市：]眶天満 1 T 目2日蚕日号 a (日日)目3日目-23日] 


愛情点検 

長年ご使用のスチーム式加湿器の点検を！ 

の 

こあ 
ん〇 
なま 
症せ 
状ん 
はか 

♦水ちれずる 

♦ご使用中、電源コード'差込みプラグび 
異常に熱くなる 
参焦げ<さいにおいびする 
♦その他の異常や故障びある 

► 

ご 

使 

用 

中 

止 

こんな症状のとさは、故障や 
事故の防止のため、必ず販売 
店に点検(有料)をご巧談くだ 
さしん 


EE-RA 型© 


Z0)JIRUSHI 


スチーム 式加湿器 

驅 EE - RA 35 型 
EE - RA 50 型 

取扱説明書 



•このたびはお買い上げいたださ、まことに 
ありびとラございました。 

* 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお 
使いください。お読みになったあとは、大 
切に保をしてください。 


保証書つき 


を< じ 


お使いになるまえに 


を全上のごま意 . 2 

各部のなまえ . 4 

上ぶたの開け方•閉め方••-已 


使い方 


使い方 . 6 

給水表示について . 7 

タイマーの使い方 . 9 

チャイルド□ックの使いち•••9 
使用後 . 10 


上ぶたのはずしち•つけ方•••10 


お手入れ 


お手入れ . 11 

クエン酸洗浄のしかた ••••• 11 


困ったとをに 


故障かなと思ったとさ••••13 


激部品•別売品 . 14 

仕様 . 15 

アフターヴービス . 1已 

お客様ご相談窓口 . 15 

保註 書 . 裏表紙 





































































まを上のごを意 必ずお守りください 


ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのをのです。 
いずれもま全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 


A 警告 
A 注意 


>1_取り扱いを誤った場合、死 t また 

iJ — けま担※1わ色；'，> わ'け目申ス 


は重傷^を負ラことび想定される 
内容を表します。 

取り扱いを誤った場合,傷害^また 
は物的損害の発生び想定される 
内容を表しまず。 


A A 記号は、警告-を意を促す内容びあること 
を告げるをのです。具体的なを意内容は図の中 
J ま 意や近<に文章や絵で表します。_ 

Q 0 記号は、禁止の行為であることを告げるを 
のです。具体的な禁止内容は図の中やお<に文 
禁止 章や絵で表します。 


《 ] 重傷とは,失明'けがやけど搞温'ほ温）感電’骨巧’ 
中毒などで,後遺症が残るわのおよび'冶療に入院’長期 
の通院を要するちのをさします。 

《2傷害とは,治療に入院-長期の通院を要さないけがや 
やけど,感電などをさします。 


• 參記号は、行為を強制したり指示したりずる 
内容を告げるをのです。具体的な指示内容は図 
指ち の中やおくに文章や絵で表しまず。 

《3物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺットなどに 
かかわる化大損害をさしまず。 


■ 



® 改造はしない。また修理 
技術者似外の人は、分解 
分解禁止したり修理をしない 

乂災'感電'けびの原因になり 
まず。修理はお買い上げの販 
売店または弊社のお客様ご 
相談窓□にご相談ください。 


水につけたり、水をかけ 
たりしない 


水め鳩止 シヨー ト感電の恐れびあります。 


^蒸気の出□にさわったり、 
顔をぶづけない 

接細禁止 やけどの原因になります。 

巧出蒸気温度：約 6 已で 

ベ、^幼児の手の届くところで 
心齡なぃ 

禁止やけどやけがめ原因になります。 

Q マグネットプラグをなめ 
さはない 

感電やけびの原因になります。 
特に乳幼おび誤ってなめない 
よラにミ主意してください。 

Q マグネットプラグの先端 
にピンなど金属片やごみ 
禁止 を付着さはない 

感電'ショート'発义の原因に 
なります。 


逆警告 J 


使用中や使用直後は持ち 03 ^お手入れの際は必ず差込 
運ばない ^みプラグをコンセントか目 


やけどの原因になります。 

交流100 viu 外では使用 
しない 

火災'感電の原因になります。 

電源コードや差込みプラ 
グび傷んだり、コンセント 
の差し込みびゆるいとき 
は使用しない 

感電•ショート•発义の原因に 
なります。 


差迈みプラグ 



コンセント 


転倒ずると熱湯びこぼれ 
るため、幼児の近くや不安 
定な置を場所で使わない 

やけどの恐れびあります。 

センサー部や通気□のす 
き間にピンや針金など、臭 
物を入れない 

感電や異常動作してけびをす 
ることびありまず。 

電源コードを傷つけない 

無理に曲げたり、弓|っ張ったり、 
ねじったり、たばねたり、重い 
ちのをのせた0、挟み込んだり、 
加工したりすると電源コード 
び破損し、火災•感電の原因に 
なります。 


7がをが巧く。また、めれた手で巧 
さ差ししない 

感電やけびをすることびあり 
まず。 

〇 定格1已 AlU 上のコンセン 
卜を単独で使う 

0ず実施他の器具と併用すると分岐コ 
ンセント部び異常発熱して発 
义することびあります。 

A 異常•故障時には、直ちに 
が使用を中止ずる 

そのまま 使用すると発煙'発火. 
感電' けびに至る恐れびあります。 

<異常•故障例> 

•水ちれずる 

•電源コードや差込みプラグが異當 
に熱い 

-電源コードに;果い傷や変形がある 
•電源を入れてち動かない 
-霞原コードを動かずと、适電したり、 
しなかったりずる 
•ピリビ I 」と電気を感じる 
•崩ブくさいにおし俯する など 

このよラな場合は、すぐ 
! に差込みプラグを巧いて、 

販売店に必ず点検•修理 
を依頼する 
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禁止 

禁止 


• 専用の電源コード似外は使用しない 
-電源コードは他の機器に転用しない 

故障' 発义の原因になります。 

使用中や使用直後は、お手入れをしない 

高温部に触れ、やけどの原因になりまず。 


プラグを巧く 

〇 

必ず実施 


使用時 1 U 外は、差込みプラグをコンセン 
卜か日巧く 

けびややけど'絶縁劣化による感電や漏電火災 
の原因になります。 

差込みプラグを巧くときは、コードを持た 
ずに必ず先端の差込みプラグを持って引 
き巧く 


感電やショートして発火することびあります。 


お願い 


■蒸気吹出□や空気吸込□に指やピン•封■金な 
どの異物を入れない 

けびや感電-故障-変形の原因になります。 

■水を入れずに空ださはしない 

义災’故障の原因になります。 

■製品を傾けない 

湯び流れ出て、やけどの恐れびありまず。 

■製品を落下させない 

湯び流れ出て、やけどや製品故障の恐れびあります。 

■蒸気カバーをはずしたままで運転しない 

やけどの恐れや故障•変おの原因になりまず。 

■八ンドルを起こしたままで運転しない 

故障-変形の原因になります。 

■上ぶたを開けたままで運転しない 

やけどの恐れや故障•変巧の原因になります。 

■センサー部•通気□は水にめ！5さない 

センサーび正常に作動しなくなります。 

■操作部•プラグ差込み□は、水にめらさない 

故障-変形の原因になります。 

I ■製品を引さずって移動させない 

机や床などに傷びつく恐れびあります。 

■持ち運ぶとさは確実に上ぶたを閉め、 
八ンドルを持つ 

抱きかかえたり、上ぶた開閉つまみを持って持 
ち運ぶとやけどの恐れびあります。 

■加湿 L ソ外の用途（飲用など）には使用しない 

けびや故障の原因になります。 


■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切っ 
て放置する場合は、必ず内容器内の水を完全 
にすてる 

凍結による故障の原因になります。 

■蒸気の出□や空気吸込□をふさいだり、ふきん 
をかけない 

やけどの恐れや故障•変巧の原因になります。 

■使用中、使用直後は蒸気カバーの着脱•上ぶたの 
開閉はしない 

やけどの恐れびあります。 

■次のような場所では使用しない 
♦壁•天井•家具のお< 

蒸気により壁などを傷める原因になります。壁や家具に 
蒸気びつくと結露してカビび発生する原因になります。 

♦テーブルク□スなど熱に弱いちのの上 

テーブルク□スなどを傷める原因になります。 

•直射日光の当たる場所や、温度•湿度の高い場所 

故障’変あの原因になります。 

参テレビなどの電気製品や暖房器具の上 

义災’感電の原因になります。 

参高いところ（ピアノの上など） 

落下すると故障'変あの原因になります。 

参ストーブなどの熱源のお< 

火災’故障の原因になります。 

参ラジオなどの近く 

ラジオ’テレビ’無線機 • インターホンなどへの影響のな 
いところまで離して使ってください。雑音び入る恐れび 
あります。 

参他の電気機器に蒸気が当たる場所 

蒸気により、電気機器の乂災’故障’変色’変おの原因に 
なります。 
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る部のなまス 



ヒンジ部 


•転倒検知センサー 
(内献 

センサー部 


拓倒時自動オフ機能について 


森 気力八一 

取りはずして、内部の 
お手入れがでさます。 
( P . 12参照） 

蒸気吹出 □ 

(主にち側から出ます。） 


空気吸込 □ 

(本体側） 

湯すて位置 
上ぶた着脱ボタン 

A 邑+抗菌加工八ンドル 

八ンドルは A 旨+抗菌加工さ 
れていますので、雑菌の繁殖 
や黒ずみを抑えます。 

試験機関：（社)京都微生物研究所 
試験ち法 ： JISZ 2801に基づく 
抗菌のちま： A 呂+ 

抗菌の対象部分： A ンドル 
試験結果： 99.9%の抗菌効果 
(試験番号：日9日日-810 1) 

プラグ差込み □ 


マグネットプラグー 



差込みプラグ 

>電源コードは、別売ちしています。 
電源コードの破損や紛失の際は、型 
名をご確認のラえ、お買い上げの販 
売店でお求め < ださい。 

一 P. 14「父換部品-別売品」参照 


この製品には、「転倒時自動オフ機能」びつい 
ています。使用中に製品を傾けたり、万一製品 
び転倒した場合に、「転倒時自動オフ機能」び 
作動し、自動的にヒーターへの通電を止めます。 
(運転ランプびすべて点なし、プヴーでお巧 
ら甘します。） 


〈まち倒時自動オフ機能を解除するには> 

プラグを抜いた後、製品を立て、再度接続し、「入/ 
選択」キーを巧してください。（運転を開始します。） 

♦差込みプラグ•マグネットプラグを差し込んでいない 
状態では、「転倒時自動オフ機能」は作動しません。 
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■飄お— 



内容器の湯がなくなった場含など、 

安全機能がはたらいたときに点灯します。 
( P .7 「給水表示について」参照） 


上ぶたの 開け方•閉め方 

上ぶた開閉つまみのくぼみを巧してつま 
みを起こし(〇)、上ぶた□ックレノ（一を解 
除方向に巧しなび5 (©) 、上ぶた開閉つ 
まみを引き上げる （®) 



参使用中•使用直後は上ぶたの開閉はしない 
でください。（やけどの恐れ） 


参使用樹こ上ぶたを開ける場合は、ゆっくり剧ブ、 
を直手前で一旦止め、上ぶた内部にたまった 
水を内容器内に戻してから全開してください。 
上記手順で上ぶたを開けてち列に水び大量に 
こぼれる場合は、点検 • 修理をご依頼ください。 
(蒸気カバーに結露し、付着した水が数滴落 
ちる場合がありますび異常ではありません。） 
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ほい方 


参この製品は、室内の加湿を目的としたちのです。室内の加湿じ(がの用途に使わないでください。 

♦ご使用開始後、しば5くはプラスチック•ゴム•塗料などのにおし佩気になる場合びあります。ご使用につれてにおいは少なくなりますび、気になる場合は換気してください。 


上ぶたを開け、かを入れる 




•ご使用前に内ぶたパ 
ッキンに歪みびない 
か確認してください。 

(蒸気ちれの原因） 


参水は水道の蛇□か5直接入れず、別の容器 
で入れてください。 

(あふれると シヨート' 感電の恐れ） 

参満水表示 ULh に水を入れないでください。 

(湯びふさ出し、危険） 

•本体および操作部.プラグ差込み □ •通気 □. 
センサー部•ヒンジ部に水びかか5ないよう 
にま意してください。 （感電'故障の原因） 

参水道水（飲用水） L ソかのちの • アルカ U イオ 
ンか•ミちれた水•化学薬品•ア□マオイルな 
どは入れないでください。 

(ふをこぼれてやけどの恐れ•変形•故障の原因） 

参熱湯は入れないでください。給水ランプ 
が点なします。 （ p .7 r 給水表示について」参照） 


上ぶたを閉め、プラグを巧続ずる 


参上ぶたは「カチッ」と音がするま 
で確実に押し込んでください。 
•上ぶた□ックレノ（一がち図のよ 
ラに手前側の位置に戻るまで、 
上ぶたを確実に押し込んでくだ 
さい。 

•蒸気カノ（一が必ず取りつけられ 
ているか確!《忍してください。 



上ぶた□ックレバー 


>上ぶたを閉めるときに「ピー」と音がする場合があります。 
これは内容器内の空気が抜ける際に発生するもので異 
常ではありません。 



キーを J 甲す 


運転ランプが点!打し、水を加熱し始めて、沸とう近くになると加湿を開始します。 


fol 


〇 


y 


高湿 


適湿 


巧湿 


のと K リアー 

g □ぉまかせ 
平〇ひかえめ 


i □強 

甲□弱 



湿度モニターについて 

’ X 体感湿度をランプでお知5せしまず。 


体感湿度 

37.5%未満 

37.日〜目7.日0/〇未満 

日7.己％け上 

湿度モニター 

お湿 

適湿 

局 湿 


♦目やすとしてお使いください。 

参湿度モニターは r 体感湿度」を表示しますので、 
湿度計の表示とは異なる場合びあります。 


防 6 


人間び感じる湿度のこと 


同じ湿度でを温度び低いほど乾燥しているように 
感じます。 （ 「体感湿度」は象印び作った造語です。） 


■加湿を開始するまでの時間 

(雨水’水温20じ室温20での場合） 


- EE - RA 3 已型：約20分 

- EE - RA 已〇型：約2已分 


♦お急ぎの場合は、めるま湯を入れるか、給水量を少なめにしてください。 

V 

J 




給水表示に ついて 




次のようなときは、過熱による故障を防ぐためにま全機能びはたらいて、給水ランプが 
点灯し、ヒーターへの通電を止めます。 


■Ml 口 • 

参水を入れずに「入/選択」キーを巧した 
参内容器の湯びな<なった 
参給水するため、上ぶたを開けたまま放置した 
参 r 入/選択」キーを巧した後、すぐ湯を入れた 

mi/am 


①阳キーを 巧す 


(ブザーび鳴り、給水ランプび消灯します。） 

② 内容器が;令めてか5水を入れる 

③ 



□ぉはょぅ6ドバ -J 

点灯— 

]) n チ 巾イル阳ツク n クエン酸 
y ^ 口糖し） U 洗淨 

りり給水 


入 


キーを 巧す 


•水を入れずに空ださを繰り返すとフッ素被膜が 
変色したり、はがれたりする原因になります。 
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ほい方 ごづを 


4 1^1キーを巧し、運輯モードを設定ずる 

お好みに合わせて運転モードを設定できます。 

♦キーを巧すたびにブヴーび鳴り、運転ランプび切りかわります。 
♦部屋の温度 • 湿度 • 照明および背景色などによって蒸気び見えに 
くい場合びあります。 


广のと KU アー 
g □ おまかせ 

y □ひかえめ 

!□— — 

甲ろ弱 

L ▼ - 


f た動1「のどノのア」機能により体感湿度を感知し、のどにやさしい快適湿度に 
I 一_ 日勘 J コント□-ルします。 


^設定 

体感湿度 

こんなときにおすすめ 

おまかせ 

60°/ 

をなどの乾燥び気になる時期にのどを乾燥からしっかりパリア 

ひかえめ 

50%* 

秋□やおやすみ時におすすめのおだやか加湿 

J 


※この値は体感湿度ですので、湿度計の表示とは異なる場合びあります。 


のと I 八リア 機能につしに 


人間び感じる湿度（体感湿度）を室内の 
温度と湿度の値か5マイコンで求め、そ 
の湿度でコント□-ルすることにより、の 
ど粘膜の乾燥をおさえる機能です。 


♦ほ温時は加湿量びをくなるよラ設定されているため、 
結露する場合びありまず。気になる場合は、「ひかえめ」 
を選択ずるか電源を切ってください。 

♦ 「自動のど;のア」は体感湿度まで素早く湿度を上げる 
ことを目的としており、湿度び上びりにくい環境では最 
短で約已時間で給水ランプび点巧する場合びあります。 


お部屋の湿度に関係なく加湿を続けます。 


/ 

ミ凡ホ 

巧疋 

加湿量 
( mL / h ) 

適用巧面積の目やず ^ 

木造和室 

プレ八プ洋室 

托 - RA 3 己型 

強 

3已〇 

〇田 

〜〇宜 

〜1。畳 

弱 

80 

卜1.己畳） 

(〜2畳） 

EE - RA 50 型 

強 

480 

〜8畳 

〜13畳 

弱 

に已 

(〜2畳） 

(〜3.已畳） J 


こんなとさにおすすめ 

互 

乾燥び気になるので高めの 
湿度を保ちたいとさ 

弱 

長時間加湿をしたいとさ 


♦「弱」を選択すると EE - RA 35 型で約27時間、 EE - RA 50 型で約24時間の長時間加湿びできます。 
(満水 • 水温 20 T > 室温 20° C の場合） 

参蒸気吹出□付近での結露をかな < するため、連続加湿中でち定期的に蒸気の発生を止めます。 
♦部屋の温度 • 湿度 • 照明および背景色などによって蒸気び見えにくい場合びあります。 

♦室内外の温度差び大きいを場や、長時間連続して運転を行うと室内に結露することびあります。 
このよラなとさは、運転を停止するか、運転モードを変更してください。 




タイマーのほい方 


「タイマ—」キーを押し、希望のタイマーを設定してください。□ゎ、ゃす& 2 


♦キーを巧すたびにブヴーび鳴り、タイマーランプび 
切りかわります。 


□おはよラ6 

(時間） 


1回巧ず 

□おやすみ2 

□おはよラ6 
_術間） 

おやずみ設定 


吕回巧ず 

□おやすみ2 

□おはよラ6 
_術間） 

おはよう設定 


3回巧ず 


□おやすみ2 

(□おはよラ6 
術間） 


4回巧ず 

□おやすみ2 

□おはよラ6 
術間） 



おやずみ•おはよう刷顧を 設定解除 


おやずみ 
タイマー 

おやすみタイマーランプび点灯し、約2時間後に自動的に電源び切れます。 

おはよラ 
タイマー 

おはようタイマーランプび点打し、運転ランプび消口します。 

約6時間後に自動的に加湿し始めます。 

参設定時間の約30分前に運転を開始します。 

(タイマーセット時から約已時間30分後） 

参開始時はおはよラタイマー設定前の運転モードになります。 

参おはようタイマー設定中でも運転モードを変更することびでさまず。 

おやすみ 
タイマー 
+ 

おはよラ 
タイ7— 

おやすみタイマーとおはよラタイマーを合わせて設定できます。 

設定すると、おやすみ/おはようタイマーランプの両方が点打します。 

① 「タイマー」キーを押した約2時間後に自動的に電源が切れます。 

② 「タイマー」キーを巧した約6時間後に自動的に加湿し始めます。 


>タイマーを使用するとさは、水量を確認してください。 

水量び少ない場合、タイマーび切れるまでに水びなくなり給水ランプび点なすることび 
あります。 


チャイルド□ックのほい方 


お子さまのいたず日や誤操作を防ぎまず。 


皆 ffi クキ-を約3秒副，す 


解除するときは… 


参チャイルド□ックランプび点巧し、ずべての操作び 
でさません。ただし、安全のため「切」キーを巧す 
と運起び停止します。 

(チャイルド□ックは解除されません。） 


再度 


わイルド□ック 

口秒巧し） 


キーを約3秒間押ず 


参チャイルド□ックランプび消灯します。 


参差込みプラグを10秒じ(上抜くとチャイルド□ックは解除されます。 

参クエン酸洗ミき中は使用でさません。 （ P .1 1「クエン酸洗ミきのしかた」参照) 
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ほ用を 


1 W キーを巧し、電源を切る 

♦ブヴ-び鳴り、運転ランプ•タイマ-ランプび消むします。 


2差込みプラグ•マグネットプラグをはずす 


3残り湯をすてる 


①上ぶたをはずす 

♦上ぶた内部にたまった水や湯び内ぶたの巧から 
出ますので、内ぶたを上に向けてください。 

③ 下図のように八ンドルをしっかりと押さえ 
なが5両手で本体を持つ 

参すベ日ないよラにしっかり持ってください。 

③湯すて位置か5残り湯をすてる 

♦残り湯は本体び冷めてか日すてて<ださい。 



•めれた手で差込みプラグやマグネットプラ 
グを持たないでください。 

(ショート'感電の恐れ） 

参上ぶたの開閉 • 着脱は本体び冷めてから行 
つてください。 （やけどの恐れ） 

参使用後は必ず残り湯をすててください。 

(水アカ付着の原因） 

•残り湯をすてるときは、必ず上ぶたをはずし 
て < ださい。 

(上ぶたびはずれ、やけどの恐れ） 

•操作部•センサー部•八ンドル • プラグ差込 
み□•通気 □ • ヒンジ部に湯びかからないよ 
ラに十分を意してください。 

(やけどや故障の原因） 


上ぶたのはずし方•つけ方 


はずし方 


〇上ぶたを約4已度開ける 
0「上ぶた着脱ボタン」を押す 
©巧したまま、斜め上に引き抜く 



上ぶた着脱ボタン 


つけ方 


斜め上か5奥に元どおり押し込む 

•上ぶたのピンがヒンジ部にしっかりと 
セットされていることを確認してくだ 
さい。 



ヒンジ部 








] 1 

I I 
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お手入れ 


必ずプラグを抜さ、本体び;ちめてか5残った湯をすてお手入れして 
ください。また、お手入れ後は、十分乾燥させてください。 


定期的にクエン酸洗浄をする 


内容器の変色•膜げのちのについて 

加湿器を使っていると内容器にさび状の斑点(もらし)さび)びついたり、乳白色'掲色•ホ紫色などに変色したり、 
また湯に膜状のものび混じることびあります。これらは水の成分にネラル分•金属イオンなど）によるもので、 
内容器自体の変色や腐食ではありません。衛生上問題はありませんび、内容器びミちれてくると湯わかし音び大 
きくなったり、蒸気びにおったりしますので、定期的 （ I 〜2力月に]回）にお手入れしてください。 


内容器 


♦使用される水質や運転の回数によって巧れの状態は異なります。 


内容器の 
変色•巧れ 


•ち日いさび（内容器の底）…… 加湿器内の水にミ居じった鉄分びさびたわの 

•乳白色（内容器の側風 . 主としてカルシウムイオンなどミネラル分び付着したもの 

•掲色•ホ紫(内容器の側面）…… まとして金属イオンの作用によるもの 


(巧容器の具体的な巧れについては、添付の「巧容器のクエン酸洗ミきについて」をご覧ください。） 

V 


ノ 


クエン酸洗ミきのしかた 


① コップにクエン酸 30 旨を入れて、めるま湯で溶かす 

② 內容器に水を入れ、①のクエン酸を溶かしためるま湯を入れる（満水表示をこえない) 


③上ぶたを閉め、プラグを接続する 


キーを 巧す 


⑥ 


クエン酸 
洗浄 


キーを 巧す 


/ 

涨肿 

クエン酸洗ミきランプが 洗ミき中 

点滅（約 1 時間 3 □分） 点滅 '^ 

'クエン酸, 

,洗淨 


洗浄終了 

\ 

誌ン酸洗をランプが•爲 ff 諭端 

すと消なします。 


⑥ プラグ•上ぶたをはずして湯を湯すて位置からすてる 

⑦ 内容器を水ですすぐ 


♦洗淨時間は、フ火量 • 水温 • 室温 
などによりをかかわりまず。 

•ミちれび落ちにくい場合は、 
繰り返しクエン酸洗ミきを 
して < ださい。 

♦クエン酸洗を中は「切」キー 
LU がは受けつけません。 

♦「切」キーを巧すと、クエン酸 
洗ミきランプが点丹し、洗ミきを 
終了します。 

参途中でクエン酸洗ミきを取り 
消すときは、プラグを10秒 
じ(上はずして再びセットし 
てください。 


♦ミ包立ち-ふさこぼれ防止のため、興社のポット内容器洗淨用クエン酸『ピカポット』をお使いください。用 y 売) 

洗ミき用クエン酸は象印製品取扱店でおホめください。 - P .14 「交換部品-別売品」参照 
(クエン酸洗ミき剤に記載されている内容に従ってください。） 


上ぶた（が装）•本体(外装) 
電源コード 


水を含ませよく絞ったふきんでミちれをふき取る 
乾いたふきんでミちれをふき取る 
柔らかいスポンジで洗い、水ですすぐ 


内ぶた 
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お手入れ ごづを 

^_て-^^^^^^^^^^^^ 


上ぶた（蒸気吹出□内部) 


① 上ぶたをはずす 

♦上ぶたの着脱は本体び冷めてから行ってください。 

② 上ぶたから蒸気カノ く一をはずす 

③ 上ぶた内部、蒸気カノ く一を流し洗いする 

♦上ぶた開閉つまみ部に水びかからなしはうにごを意ください。 
♦蒸気チューブ部•安全弁部•弁部はさわらないでください。 
♦上ぶたの下からち水び出てくるのでミち意してください。 



④よ <7 j < をさつて乾 I 燥させる 
⑥蒸気カノ く一を上ぶたに取りつける 



お 

願 

い 


参丸洗いはしないでください。また本体には水をかけないでください。 

内部に水び入り、故障•さびの原因になります。 

♦巧のものは使用しないでください。 

•洗剤（においび残る原因） 

-食器洗い乾燥機 • 食器乾燥器（故障 • 変形の原因） 

-みがさ粉 • たわしなど（内容器のフッ素被膜 • 内ぶたなどび傷つく原因） 

-ベンジン • シンナー•漂白剤（上ぶた • 本体などの樹脂び劣化する原因） 

♦お手入れはこまめにしてください。 

内容器はフッ素加工をしていますび、お手入れをしないと変色びとれにくくなります。_ 


■長期問保管するとをは 

十分に乾燥させ、ポリ袋などで密封し、ゴキブリなどが入5ないようにして保管してくださし、。 
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巧障かなとおつたとを 


修理を依頼される前に 
一度お調べ<ださい。 


岡 


運転ランプが 
点!打しない 


運転ランプび 
点なしているのに 
霖気げ出ない 


抽湿中、よぶたか日怖コボ 〕 J 
と水びはねるよう脂びずる 


加湿中、大をな 
满と5音びする 


湯の中で膀扶のちのび 
期®している 


蒸気びにお5 


ランプびすべて 
点灯する 


給水ランプび点なする 


蒸気の出□な外の場所 
か曰蒸気や水がをれる 


運面中に r カチッ J と 
音がする 


上ぶたを開巧するとさ 
r カラカラ J と音びする 


本巧が熱くなる 


差込みプラグ•マグネットプラグびはずれている 


プラグを接続ずる 


水び入ってしぶい(給水ランプび点灯してし巧） 

► 給水する 

/ 、 

水びまだわいていない 

\ ノ 

k 蒸気が出るまでの時間 

r EE - RA 3 日 型：約 20 分 

EE-RA 己 0 型：約 2 已分 

水び少ない 

► 給水ずる 

室内の温度-湿度によって蒸気び見えにくい場合びあります。 

\ ノ 

上ぶたの弁部びミちれている 
または、弁部にほこりび付着している 

\ ノ 

^上ぶたをお手入れする 
> ( P . 12 「ぉ手入れ」参照） 

運転開始直後は音び大さくなります。 

\ ノ 

内容器についた水アカなどの巧れをそのまま 
にしている 

► 

クエン酸洗浄で内容器を 
k お手入れする 
^ ( P .1 1 「お手入れ」参照） 

► 

水の成分にネラル分）によるもので内容器の 
腐食やフッ素被膜のはびれではありません。 

水アカなどで内容器び巧れている 

水道水外の水やちい水を入れている 

► 新しい水道水を入れる 

ご使用開始後、しばらくはプラスチック•ゴム•塗料などのにおし佩気になる場合びあります。 
ご使巧につれてにおいは少なくなりますび、気になる場合は換気してください。 

、 ノ 

/ \ 

本体を転倒させた。または、傾けた 

\ J 

、プラグをはずした後再び接続し、 
^「入/選択」キーを巧す 

' 内容器び空になっている ' 

^ P .7 「給水表示について」参照 

給水時に熱湯を入れた 

上ぶたび確実に閉まってしのい 

^上ぶたを確実に閉める 

' 内ぶたパッキンび変色していたり、損傷している ' 

► 内ぶたパッキンを交換する 

内ぶたパッキンび歪んでいる ， 

► 内ぶたパッキンの歪みを直す 

/ \ 

マイコンび制御している音です。 

\ / 


万一転倒した場合、湯の流出を防止するためのおちりび動く音です。 
異常ではありません。 


室温び高い場合は、本体が側び約 60 °C になりますび異常ではありません。 
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交換部 別 売品 

参損傷した場合は、新しい部品と交換（有償） 
してください。 

参お買い求めの際には、製品の型名をご確 
認のラえ、お買い上げの販売店でお求めく 
ださい。 

(ホームぺージでのご購入は P . 1已参照） 


■上ぶたの樹脂部品および巧容器のフッ素加工について 

グ 、 

参上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合びあります。樹脂部品び変色したりザ 
ラザラしてきた場合は、交換（有償）してください。 

参内容器（フッ素加工）は、ご使用にとちない傷んでくる場合びあります。お買い上げの販売店 
または、弊社のお客様ご相談窓□にご相談ください。 

V ノ 


口【ロロロも 

部品番号 " 

電源コード 

巳 D - KD 12 -J 

内ぶたパッキン 

6吕已 702-00 

ポット内容器洗浄巧クエン酸 

ピカポット （3 日 旨 X4 包入） 

CD - KB 03 -J 


■巧ぶたパツキンの交換 


内ぶたパッキンはミ肖耗品です。1年を目やずにご確認ぐださい。 


新しい内ぶたパッキンは、めれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。 


はずし方 


の3本のネジをゆるめる 
@内ぶたパッキンをはずず 


ぉ ii 。 


>ネジは上ぶたからはずさな 
いでください。万一はずれ 
た場合、ネジをなくさない 
で < ださし、。 


つけ方 


® 内ぶたが周に、内ぶたパッキンを 
図の通りさっちりとはめ込む 

②ネジを確実に締めつける 


f 顏 o ' 


>内ぶたをはずした場合は、 
正しく取りつけてください。 


巧ぶたパッキンび 
白<密をしてをた S … 


巧しい巧ぶたパッキンと交換 
(ち償)してください。 


ネジロ本） 



内ぶた/ (ッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒した時に、上ぶたと本体のすき間か日湯が 
流れ出てやけどの恐れがあります。 
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仕様 


型 名 

EE - RA 35 

EE - RA 50 

容 量 

2.2 L 

3.0 L 

定 格 

交ミ亢] 00 V 98已 W 已0/巨 OHz 

交ミ亢] 00 V 98已 W 已0/巨 OHz 

加湿時最大消費電力 

3日曰 W 

41 OW 

適用床面積（目やす） 

木廚腔日畳(約 I 邮うロレ/ 口洋室10畳(約 I 日 m 2 ) 

木廚睦8畳(約1 3 m 2 ) 口 [A 1ブ洋室1摧(約 22 m 2 ) 

定格加湿能力 

3曰 OmL/h 

480 mL/h 

連続加湿時間(目やす） 

「勘時:約別寺間/聞」時:約27時間 

階」時:約別寺間/励時約24時間 

電源コード 

1.2 m 

1.2 m 

外形寸法 （ cm ) 

幅約 24 X 奥行約2己 X 高さ約27.已 

幅約 24 X 奥行約2己 X 高さ約31.已 

質量(電源コード含む） 

約 2.2 k 邑 

約 2.3 k 邑 


♦加湿時最大消費電力•適用床面積•定格加湿能力•連続加湿時副ま、室温20で•水温2ぴ C •満水の場合です。 

♦高さは J Vンドルを倒した場含の寸法です。 

♦日本国内交流10日V専巧促格10日 Vl^ がが)電源では使用できません。） 

♦特定地域（高い山 • 厳寒地など）においては、所定の性能び確保できないことびあります。弊社お客様ご相談窓□、またはお買い上げの 
販売店にご相談ください。 

アフターサービス 


1-保証書の内容のご確認と保存のお願い 

おず r 販売店印およびお買い上げ曰」をご確認のラえ、お買い 
上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に 
保存して < ださい。 


2-保証期間は、お買い上げ日より1年間 


3-修理をお申しつけされるとさ 
<保記®?間中> 

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くださ 
い。保証書の記載内容に基づき修理いたします。 

《保証期間を経過しているとき》 

修理すれば使用でさる製品は、ご要望により有料修理いたし 
ます。 


4. 補修用性能部品&の保有期間は、製造巧 
ち切り後6年間 _ 

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 

口ぉ叫 d 9。 


已.修理料金の仕組み _ 

修理料金は、技術料•部品代•出張輯などで構成されていま 
す。 

「技術料 J は、診断 • 故障箇所の修理および部品交換 • 調整 • 
修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 
r 部品代」 は、修理に使用した部品および補助材料代です。 
「出張料」 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
弯巧で才 

•お客様ご自身での修理•分解や改造は絶対にしな 
いで < ださい。 


お客様ご相談窓 □ 


修理 • お取り扱い • 消耗品や部品ご購入などのご相談 
は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせ < ださい。 
ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓 □ 「お 
客様ご相談センター」にお問い合わせください。 
所在地•電話番号などは変更になることびあります 
ので、あらかじめご了承ください。 


ホームぺージのご案内 

ミ肖耗品 • 部品のご購入専用ページ 
http://www.zojirushi-de-shopping.com/ 


お客様ご相談センター 

这 S0570-01 1874 

ナビ’ダイヤル巿巧通話料金でご利用いただけまず 

受付時間日:00〜17:00月曜日〜金曜日(祝日•戲 t が業日を除く） 

• 携帯電話 • PHS-IP 電話など（ナビダイヤルが利用できない電話） 

でのお問い合わせ .Tel (06) 63曰 6-24 曰] 

• ファクシミリでのお問い合わせ…… Fax (06) 63已 6-61 43 
製品の「型名•お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前•ご住所•電話 

番号 • Fax 番号」をご記入のラえ、お問い合わせください。 

\_ソ 
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